Da meine Gitarre sachte weint 


Strumming: j [ j|lt 


Am Am/G Am/F# Am/F Am G D/F# E 

Am Am/G Am/F# Am/F 

Ich schaue auf euch, seh‘ die Liebe noch schlafen, 

Am G D/F# E 

da meine Gitarre sachte weint. 

Am Am/G Am/F# Am/F 

Ich schau auf den Boden, dem würd‘ fegen nicht schaden, 

Am Am/G D/F# E 

doch meine Gitarre sachte weint. 

A C#m F#m C#m 

Ich weiß nicht warum niemand es sagt euch, 

Bm E 

wie eure Liebe sich offenbart. 

A C#m F#m C#m 

Ich weiß auch nicht, wie man kontrolliert euch, 

Bm E 

sie kauften und verkauften euch. 

Am Am/G D/F# Dm/F 

Ich schau auf die Welt und ich spür 1 sie sich wandeln, 

Am G DE 

da meine Gitarre sachte weint. 

Am Am/G D/F# Dm/F 

Durch jeden Fehler müssten wir doch neu handeln, 

Am G C E 

doch meine Gitarre sachte weint. 

Am Am/G D/F# Dm/F Am G D E 

A C#m F#m C#m 

Ich weiß nicht inwieweit ihr zerstreut wart, 

Bm E 

ihr wart auch pervertiert. 

A C#m F#m C#m 

Ich weiß nicht wie ihr dann geläutert, 

Bm E 

niemand hat euch alarmiert. 

Am Am/G D/F# Dm/F 

Ich schaue auf euch, seh die Liebe noch schlafen, 

Am G DE 

da meine Gitarre sachte weint, 

Am Am/G D/F# Dm/F 

Ich schaue auf euch ... 

Am G CE 

doch meine Gitarre sachte weint. 

Am Am/G Am/F# Am/F Am G D/F# Ej 
Oh... 


Am 

X02210 

Am/G 

3X221X 

Am/F# 

2X2210 

Am/F 

1X221X 

G 

320033 

D/F# 

2X0232 

E 

022100 

A 

X02220 

C#m 

X46654 

F#m 

244222 

Bm 

X24432 

Dm/F 

XX3231 

D 

XX0232 

c 

X32010 
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